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10.11 Glucoprotamine 
11 Houdbaarheid van het desinfectans 
12 Overzicht van de werkzaamheid van desinfectans 
13 Steriliseren 

13.1 Soorten sterilisatiemethoden 


13.1.1 Stoomsterilisatie of autoclaveren 

13.1.2 Droogsteriliseren 

13.1.3 Waterstofperoxidegasplasmasterilisatie 
13.1.4 Gassterilisatie 

13.1.5 Sterilisatie met gammastraling 

13.1.6 Chemische sterilisatie met perazijnzuur 


Hoofdstuk 7: Linnen 


1 Algemeen 
2 Linnen 
2.1 Bedlinnen 
2.2 Huishoudelijk linnen 
2.3 Gordijnen 
2.4 Linnen bestemd voor de operatiekamer 
2.5 Delicaat linnen en linnen bestemd voor sterk verzwakte patiëntenpopulaties 
2.6 Werkkleding en beschermende kleding van het personeel 
3 Voorwaarden voor de kwaliteit van het linnen in zorginstellingen 
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Het linnen verzamelen 

Transport van linnen 
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Medisch afval 
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Risico's en gevaren van afval van zorginstellingen 

3.1 Biologische risico’s 

3.2 Fysische risico’s 

3.3 Toxische en chemische risico’s 
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Verwerking van het ziekenhuisatval 
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Prevalentie van accidenteel contact met bloed en lichaamsvochten 
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Infectieuze en niet-infectieuze schade 

1.1 Risico door de aard van de voeding zelf 

1.2 Risico door de eigenschappen van de ontvankelijke gastheer 

Preventieve maatregelen 

Wettelijke bepalingen bij voeding in zorginstellingen 

3.1 De meldingsplicht 

3.2 _Autotraceerbaarheid 

3.3 Hazard Analysis and Critical Control Points (het HACCP-plan met autocontrolesysteem) 
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3.3.2 Persoonlijke hygiëne en handhygiëne 
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DEEL 2: MULTIRESISTENTE BACTERIËN EN ANDERE ERNSTIGE OVERDRAAGBARE INFECTIES 


3.3.3 Ontvangst van voedingsmiddelen 

3.3.4 Opslag van voedingsmiddelen 

3.3.5 Voorbereiding van voedingsmiddelen 
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3.3.9 Reiniging en desinfectie van oppervlakken, meubilair en uitrusting 


3.3.10 Afruimen en afwassen 
3.3.11 Afvalbeheer 
Melkvoedingen 
Scheiding van voedselbereiding en zorgprocessen: 
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Infectieziekten met verplichte aangifte 

Urineweginfecties (UWI's) 

2.1 Preventieve maatregelen bij urineweginfecties 

2.2 Blaaskatheters 
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3.1 Ontstaan van luchtweginfecties 
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5.3 Classificatie van wonden volgens Altemeier 

9.4 Preventieve maatregelen tegen postoperatieve wondinfecties 
5.4.1 Verminderen van risicofactoren in de preoperatieve fase: 
5.4.2 Verminderen van risicofactoren in de peroperatieve fase 
5.4.3 Verminderen van risicofactoren in de postoperatieve fase 
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De multiresistente bacterie of ziekenhuisbacterie’ 
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3.2 _Onrechtstreekse kosten 
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Antibioticarestrictie 

Surveillance van multiresistente kiemen 
Hygiënemaatregelen om overdracht te voorkomen 

Het infectiepreventieteam inschakelen 
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Virale gastro-enteritis 
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3.2.3 EHEC-bacterie 
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